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Die Ouverture gliedert sich in 5 Theile: 

I. Charakteristik des Barenhauters. (Hans Kraft.) Voll muntern 
Trotzes zieht er in die Welt, keck Den herausfordernd, der 
ihm etwas anhaben mochte. (Hornruf.) 

II. Seinen Ruf erwidert Einer, auf den Hans Kraft nicht gefasst 
war: der leibhaftige Teufel selbst. („Monsieur Pferdefuss".) 

Zunachst schwirrt's in der Luft. — Hans lauscht; er ruft 
nochmals; die Erscheinung wird deutlicher; schwa cher erklingt 
der Hornruf und dreist schlangelt sich der Teufel an Hans heran. 

III. Da halt das „Ewig-Weibliche" schiitzend die Hand iiber den 
Harmlosen. Es folgt das Thema der Frauengestalt. (Luise.) 
Wonniges Entziicken des begliickten Hans, 

IV. aus dem ihn nur zu bald der frech sich einschleichende Teufel stort. 
(Holzblaser-Fugato, Durchfuhrungstheil.) Ein Kampf entspinnt 
sich zwischen Hans Kraft und dem Teufel. Hans droht zu 
erliegen, da greift als Schutzengel das Madchen mit ein. Der 
Teufel, immer wuthender und drohender sich geberdend, wird 
schliesslich durch die Kraft der Liebe besiegt. 

V. Hans, von Dank und Freude erfiillt, geht gelautert und gestahlt 
aus dem Kampfe hervor. 
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* Im 3. Act trltt eine dritte Trompete hinzu. 
Copyright 1899 by Max Brockhaus, Leipzig. 
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